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वित्त मंत्रालय 


2. प्राय- कर नियम , 1962 के भाग 2 के उपभोग क में नियम 3 के 
पणचात् निम्नलिखित अन्त. स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 


( राजस्व विभाग ) 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1992 


मुख्यायुक्न द्वारा अनुमोदित अस्पतालों मे विहित रोमो या व्याधियो 
के चिकित्सीय उपचार की बाबत परिलब्धि मून्य रो चिकित्मोप, 

फायदों की छट 
" 3क. ( 1 ) धारा 17 के वह ( 2 ) के परन्तुक के खंठ ( ii ) के 
उपम्नंट ( ख ) के प्रयोजनो के लिए किसो अस्पताल को मनमोपन देने 
से पूर्व मुख्यायक्त माना यह ममापार करेगा कि भत्सवान स्थानीय 
प्राधिकारी के पराम रजिस्ट्रीकृत है और निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा 
करता है, अर्थात् : - - 


प्रायकर 


का प्रा 759 ( ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष-फर बोर्ड, प्राय -कर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 के माय प्रठित धारा 17 
के खंड ( 2 ) के परन्तुक के खर ( 1 ) के उस ( ख ) वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पाप-कर नियम , 1962 का और मशोधन 
फारने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् .- - 


( 1 ) अस्पताल के लिए प्रयुक्त भवन प्रवृत्त नगरपालिका उपविधियों 

का अनुपाल करता है । 


और 


( 2 ) कमो मे पर्याप्त गंवानन और , प्रकाण है और उन्हें 

स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है । । 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - - ( 1 ) इन नियमों का मक्षिप्त नाम प्राय-कर 
( उन्नीमवी संगोधन ) नियम , 1992 है । 


( 3 ) रोगियों के लिए कम से कम दम लोहे के घिर 

मिस्तगे की व्यवस्था की गई है । 


वाले 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीग्ध को प्रवन होगे । 
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( 4 ) कम से कम एक समृचिरा प मे गुतिन शनाने जाना की 

( ग ) एमा, 
जिसमें कम से कम 180 वर्ग फुट फर्ग और एक पृथक 
विसंक्रमण कक्ष है । 

( घ ) दय , रक्त , अंतमायो ग्रंथियां, अस्थिमज्जा , श्यसन तस , 
( 5 ) यदि अस्पताल में प्रमूनि मानना में मबधित निमीय मेवा 

केन्द्रीय तत्रिका तन्त्र , मूत्र तन्त्र , जिगर , पिताशय , पाचक तत्र , 
की व्यवस्था है सो कम से कम एक गो प्रमत्रपूर्व कक्ष की 

एटोकाहन ग्रंपिया या सपना में रोग पाहयामियो सिनम 
ध्यवस्था की गई है जिसमें कम से कम 180 वर्ग फट 

शस्त्रकाम को आयश्यकता है । 

का 
फर्ण है । 
( 6 ) शस्त्रकर्म शाला और प्रयपूर्व कक्षों को प्रापूर्ति । स्थिति में 

( 6 ) प्रांम्प , कान , नाक या गले की ऐगी व्याधि या गेग जिमभे 

शस्त्रकर्म की आवश्यकता है । 
रखा गया है । 
( 7 ) कर्नयाल नसिम फर्मवारिबन्द न्यूटी कम की व्यवस्था की 

( च ) कंकाल मंत्र के किमी भाग में अस्थिभंग , कणेककाओ की स्थान . 

यति जिम में णम्मकर्म या विनाग उपचार की जावश्यकता है । 
( 8 ) औषधियों, खाद्य यम्नुभो , अस्कर आदि के पारण के लिए 
पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की है । 

( छ ) स्त्री रोग या प्रमांतरोग या व्याधि जिममें शस्त्रकर्म गरिन 
( १) अम्पालाल या लमिंग होम में उपयोग में लाया गया जन पीने 

शास्त्रकर्म या अंतरदर्शी मध्यक्षेपण की आवश्यकता है , 
के लिए उपयुक्त है । 
( 10 ) पूतित और मझामक रोनितो को अलग करने के लिए पर्याप्त 

( ज ) ( घ ) में उल्लिखित अंगो को व्याधियां या रोग जिनमें किमी 
व्यवस्था की गई है । 

अस्पताल में कम से कम निरतर, तीन दिन की चिकित्सीय 

उपचार की अावश्यकता है । 
( 11 ) अस्पताल में निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है और यह 
उनका अनुरक्षण करता है - - 

( अ ) स्त्री रोग या प्रमूति रोग या व्याधि जिममें किमी अम्पताल में 
( क ) उम्म वाम विसं ऋमित्र और उपकरण विसंक्रमित्र ; 

कम में फम निरंतर तीन दिन की चिकिगीय उपचार की 
( ख ) आक्मिजन सिलेंडर और प्राक्मिजन देने के लिए प्रावश्यक 

पावश्यकता है । 
सलग्नक , 

( त्र ) जलने से क्षति जिममें फिमी अस्पताल में कम से कम 
( ग ) पर्याप्त शस्त्रकर्म उपकर, उपकरण और माधिन जिसके 

निरतर तीन दिन की चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता है ; 
अंतर्गत अंतःशिग साधिन भी है ; 
( घ ) रक्त , मृन और मल के परीक्षण के ग्निा. विकृति प्रयोग 

( ट ) मानसिक विकास- विक्षिप्त या मनोविक्षिप्त जिममें किसी अस्पताल 

में कम से कम निरंतर तीन दिन की चिकित्सीय उपचार की 

अावश्यकता है । 
( ) इलेक्ट्रो काडियोग्राम मानिद्रन तत्र , 
( च ) बिजली जाने की दशा में तुरंत प्रयोग में लाए जाने के 

( ठ ) औषधि व्यसन जिममे किमी अस्पताल में कम से कम निरंतर 
लिए जनित्र , 

मात दिन को चिकित्सीय उपचार की आवश्यकमा है । 
( 12) प्रत्येक बीम मिस्तरों या उसमे कम के लिए नीबीग पटे कम में 
कम एक अहित हुाक्टर उपलब्ध है । 

) तीव्रग्राही प्राधान जिसके अतर्गत ३ सूलिन प्राघात , औषधि 
( 13 ) ऐसे अस्पतालों में जहां मधन देखभाल एक मुविधा के लिए 

प्रतिक्रिया और अन्य प्रत्यूर्जता संबंधी प्रकटन भी है जिसमें 
व्यवस्था की गई हो वहां ऐसे मघन देख भाल एकक में 

किमी अस्पताल में कम में कम निरतर तीन दिन की घिफिल्मीय 
अनन्य रूप से कम से कम दो अहित डाक्टर चौबीस घंटे 

उपचार की आवश्यकता है । 
ड्यूटी पर रहते हैं । 

पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजन के लिए, 
( 14 ) प्रत्येक पांच विस्तरों या उग मे कम के लिए चौबीम घटे एक 
नर्म ज्यूटी पर है । 

( क ) “ अहित डॉक्टर " मे कोई ऐमा व्यक्ति अभिप्रेत है । जिसके 

पाम भारतीय प्रायविज्ञान परिषद् वारा मान्यताप्राप्त 
( 15) ऐसे अस्पतालो में जहां संपन देखभाल एका सुविधा की 

कोई किग्री है और जो किसी राज्य की प्रायुविज्ञान 
व्यवस्था की गई हो यहां ऐसे सधन देख -भाल एकक प्रत्येक 

परिषद द्वारा रजिस्ट्रीकृत है , 
चार बिस्तरों या उममे कम के लिए प्राय हम में कप मे 
कम चार नों की व्यवस्था की गई है । 

( ग्य ) नर्म में कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिनके पास किमी 
( 16 ) अस्पताल प्रत्येक रोगी की अभिलेख रखता है जिसमे रोगी 

मान्यताप्राप्त परिचर्या परिपत्र का प्रमाणपत्र है और 
का नाम , पता, व्यवमाय , लिग , आयु, प्रवेश की तारीख और 

जो नर्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किगी विधि के 
छुट्टी की तारीख , रोग के निदान तथा किए गए उपचार का 

प्रधीन रजिस्ट्रीकुन है , 
व्यौरा है । 
( 2 ) धारा 17 के बर ( 2 ) के परन्तुक के खंड ( i ) के उपख घु 

( ग ) " शस्त्रकर्म " के अनर्गन कोई ऐमा उपचार भी है जो 
( ब ) के प्रयोजन के लिए, विहिन रोग या यात्रियां निम्नलिखित होंगी , 

माधुनिक प्रणानी द्वारा किया जाए जैसे एन्ज्योप्लास्टगे , 

अपोहन , लिथोट्रामी, लेजर या शीत शल्य चिकित्सा । 
अर्थात् .-- - 
( क ) फैमर ; 

[ सं 9107/ फा . सं 142/20/ 92-टीपीएल ] 
( ख ) टी बी .; 

के एम सुल्तान , निदेश ( टी.पी . एल. II ) 
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MINISTRY OF FINANCE 

(ix ) The water used in the hospital or nuising 

home is fit for drinking. 
( Department of Revenue ) 
CENTRAL ROARD OF DIRECT IAXES 

( x ) Adequate arrangements are made for iso 

lating septic and infectious patients , 
NOTIFICATION 

(xi) The hospital is provided with maintains : 
New Delhi, the 7th October, 1992 

(a ) high pressure sterilizer and instrument 
INCOME-TAX 

Sterilizer ; 
S . O . 758 ( E ) . - In uxercise of the powers confer 

(b ) oxygen cylinders and necussary attach 
red by sub - clausc ( b ) of clause ( ii ) of the proviso to 

ments for giving oxygen ; 
clause ( 2 ) of section 17 read with section 295 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 413 of 1961 ) , the Central 

(c ) adequate surgical equipments, instru 
Board of Direct Taxes hereby makes the following 

ments and apparatus including intraven 
rules further to amend the Income-tax Rules , 1962 , 

ous apparulus ; 
namely - 

(d ) a pathological laboratory for testing of 
Short title and commencement.-- ( 1 ) These rules 

blood urine and stool; 
may be called the Income tax (Nineteenth Amend 
ment ) Rules, 1992 . 

(e ) electro -cardiograin inonitoring syster , 
2 . In Part II of the Income- tax Rules , 1962 , in 

(f) stand -by generator for use in case of power 
their publication in the Official Gazettc . 

failure . 
2 . I. Part II of thc Income-tax Rules , 1962 , in 

( xii ) There is at least one qualificd doctor avail 
sub -part A , after rule 3 , the following shall be in 

able on duty around the clock for every 
serted namely : 

twenty beds or fraction thereof. 
Ex mption of medical benefits 

( xiii) In hospitals providing Intensive Care Unit 

from perquisite 
value in respect of medical trcatment of prescribed 

facilities , there are at least two qualified 
discases or ailments in hospitals approved by the Chief 

doctors available on duty around the clock 
Commissioner . 

exclusively for such intensive care unit, 
" 3A . ( 1 ) In granting approval to any hospital for 

( xiv ) Onę nurse is on duty around the clock for 
the purposes of sub - clause (b ) oj" clause ( ii ) of the 

every five beds or a fraction thereof . 
proviso to clause ( 2 ) of section 17 , the Chief Com (xv ) In hospitals providing Intensive Care Unit faci 
missioner shall satisfy aimself that the hospital is re 

lities, there are ut least four nurses provided 
gistered with the local authority and fulfils the follow 

cxclusively for overy four beds or fraction 
ing requirements namely :- - 

thereof for such intensive care unit . 


(xvi) The hospital maintains record of hcaltlı of 

every patient containing information about 
the patient s name, address , occupation , sex, 
age, date of admission , date of discharge , 
diagnosis of disease and treatment under 
taken , 


(1) The building used for the hospital complies 

with the municipal bye -laws in force . 
( ii ) The rooms are well ventilated , lighted and 

are kept in clean and hygienic conditions . 
( iii) At least ten iorn spring beds are provided 

for patients. 
( iv ) At least one properly equipped operation 

theatre is provided with mininum floor 
space of 180 square feet and with a sepa 

rate sterilisation room . 
( YALAt least one labour room is provided with 

nimuin floor space of 180 square feet in 
& the hospital provides medical service 
jaternity cases. 


( 2 ) For the purpose of sub -clause (b ) of clause 
( il) of the proviso to clause (2 ) of section 17, the 
riescribed diseases or ailments shall be the following 
namely : 


(a ) cancer ; 
(b ) tuberculosis ; 
( c ) acquired immunity deficiency syndrome; 
(d ) disease or ailment of the heart, blood , lymph 

glands, bonç marrow , respiratory system , 
central nervous system , urinary system , liver , 
gall bladder, digestive system , endocrine 
glands or the skin , requiring surgical opera 
tion ; 


conditions are maintained in the 
on theatre and the labour room . 


room is provided for the nursing 

duty . 
- quate space for storage of medicines , 
- 100d articles , equipments etc . is provided . 


( e ) ailment or disease of the eye , car , nose or 

throat, requiring surgical operation ; 


- - - - _ _ 
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- 
(1 ) fracture in any part of the skeletal system or 

(nu)kaplıylectic sliocks including insulin shocks, 
dislocation of vertelrae requiring uigical 

drug reaction , and othei allergic inanifesta 
operation or orthopacdic treatment; 

lions requiring medical treatment in a hospi 

tal for at least threc continuous days ; 
( 8 ) gynaecological or obstetric ailment or disease 
requiring surgical operation , coescrean ope 

Explanation : For the purpose of this rule , - 
ration or laperoscopic intervention ; 

(a ) “ qualificd doctor" means a person who holds 

a degree recogniscel by the Medical Council 
( h ) ailment or disease of the organs mentioned 

of India and is registered by the Medical 
at (d ) , requiring medical treatment in a 

Council of any State ; 
hospital for at least thrce continuous days ; 

" nurse " mcans a person who holds a ccrti 
( i) gynaecological or obstetric ailment or disease 

ficate of a recognised Nursing Council and 
requiring medica treatment in a hospital for 

is registered under any law for the registra 
at least three continuous days; 

tion of nurses ; 

(c ) " surgical operation includes treatment by 
(j) burn injuries reqniring medical treatment in 

modern methodology such as angioplastry , 
a hospital for at least three coninuous days; 

dialysis , lithotropsy, luser or cryo - surgery . 
( k ) mental disorder - neurotic or psychotic - - 

No, 0107 ] F . No . 142 /20 /92- TPLI 
requiring medical treatment in a hospital for 
at least three continuous days; 

K . M . SULTAN , Director ( TPL - II ) 

Note : The principal rule viz . Income tax Rules, 
( 1) drug adiction requiring medical treatment in a 1962 , as amended from time to time was made vide 

hospital for at least seven continuous days , S . O . 969 dated 26 - 3 - 1962. 
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